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भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोकक्‍ता मामले विभाग) 


अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 6 मई, 2024 
संदर्भ: 0-7208042//2020-208-8।5 (859).---भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 208 के नियम i5 के उपनियम 
(l) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ 
में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं| चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू 
रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए जाने हैं| 
अनुसूची 


a थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष Pen भारतीय मानकों, यदि वापस वापस होने की 
सं. तथा शीर्षक जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक तिथि 


(I) (2) (3) (4) (5) 


L | आई एस 6873 (भाग 2/अनुभाग 2) : 2024 | 29 अप्रैल 2004. | आई एस 6873 (भाग 2/अनुभाग 2): | 29 जुलाई 2024 


सी आई एस पी आर 4-2 : 2020 209 
रेडियो व्यवधान लक्षणों की मापन पद्धतियाँ एवं सी आई एस पी आर 4-2 : 205 
सीमाएँ रेडियो व्यवधान लक्षणों की मापन 
भाग 2 विद्युत चुम्बकीय संगतता (ईएमसी) — पद्धतियाँ एवं सीमाएँ 
घरेलू साधित्र, विद्युत संयंत्र और समान भाग 2 विधुत चुम्बकीय संगतता (ई एम 
उपकरणों के लिए अपेक्षाएँ सी) -- घरेलू साधित्र, विधुत संयंत्र और 


2930 GI/2024 (.) 
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अनुभाग 2 प्रतिरक्षा — पारिवारिक उत्पादों वे समान उपकरणों के लिए अपेक्षाएँ 
उपयोग हेतु मानक अनुभाग 2 प्रतिरक्षा --- पारिवारिक 
(पाँचवां पुनरीक्षण) उत्पादों के उपयोग हेतु मानक 
(चौथा पुनरीक्षण) 


आई एस 8495 : 2024 
आई एस ओ 24234 : 202 
दंत चिकित्सा — दंत पारद मिश्रित धातु 
(दूसरा पुनरीक्षण) 


29 अप्रैल 2024 


आई एस/आई एस ओ 24234 : 205 
दंत चिकित्सा — दंत अमलगम 


29 जुलाई 2024 


पी. राजेश, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम) 
[विज्ञापन-/4/असा. /087/2024-25] 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 


(Department of Consumer Affairs) 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 6" May, 2024 
Ref: HQ-PUB02/4/2020-PUB-BIS (859).—In pursuance of Sub-rule () of Rule (/5) of the Bureau of 


Indian Standards Rules, 20!8, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of 
which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated 


against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also 


remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column. 


SCHEDULE 
sl. No., Year & Title of the Indian Date of No. , Year & Title of the Indian Date of 
No. Standards Established Establishment Standards to be Withdrawn, if Wihicayal 
an 
() (2) (3) (4) (5) 
॥ 29 April 2024 IS 6873 (Part 2/Sec 2) : 20l9 29 July 2024 
IS 6873 (Part 2/Sec 2) : 2024 CISPR 4-2 : 20I5 
CISPR 4-2 : 2020 Limits and Methods of 
Limits and Methods of Measurement Measurement of Radio 
of Radio Disturbance Characteristics Disturbance Characteristics 
Part 2 Electromagnetic Compatibility Part 2 Electromagnetic 
(EMC) — Requirements for Compatibility (EMC) — 
Household Appliances, Electric Tools Requirements for Household 
and Similar Apparatus Appliances, Electric Tools and 
Section 2 Immunity — Product Similar Apparatus 
Family Standard Section 2 Emission — Product 
(Fifth Revision) Family Standard 
(Fourth Revision) 
IS 8495 : 2024 : ISASO 24234 : 20I5 
2 29 April 2024 29 July 2024 


ISO 24234 : 202] 
Dentistry — Dental Amalgam 
(Second Revision) 


Dentistry — Dental Amalgam 


P. RAJESH, Scientist G & DDG (ITS, PRT & TNM) 
[ADVT.-IHI/4/Exty./087/2024-25 | 
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